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Labo Chemie biz. 1/3 

Nf! 1 Datum: 18-9-00 


Waarnemingen van de kaars 


Ongebrand 

1. De kaars is vrij lang 

2. De kleur van de kaars is rood 

3. De diameter van de kaars is ongeveer 1 vinger dikte 

4. De kaars heeft een bepaalde geur 

5. De kaars voelt vettig aan 

6. De wiek van de kaars is wit 

7. In het midden van de kaars steekt een draadje door 

8. De kaars is niet doorzichtig 

9. De kaars is niet kneedbaar 

10. De wiek is buigzaam 

11. De kaars is recht 

12. De kaars is droog 

13. De wiek is droog 

14. De kaars is bovenaan plat 

15. De kaars is onderaan plat 

16. De kaars heeft een cilindervorm 

17. De rand van de kaars is glad als ze niet brand 

18. De bovenkant van de kaars is hard 

19. De kaars is vast 

20. De kaars kleeft niet aan je vingers als je er aan komt 

21. De wiek voelt geribbeld aan 

22. De kaars voelt koud aan 

23. De kaars maakt geen geluid 

24. De wiek bestaat uit kleine draadjes 

25. De wiek lijkt op een touw 

26. Er komt geen gas uit de kaars 

27. De kaars weegt niet veel 

28. De kaars valt niet om als je zachtjes blaast 

29. De kaars valt om als je hard blaast 

30. De kaars is mooi 

31. de kaars is niet breekbaar 

32. De wiek is stijf 

33. De wiek is in het midden van de kaars 

34. De wiek is langer dan de kaars 

35. De kaars geeft licht 

36. De kaars is smaller dan ze lang is 
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37. De wiek komt boven de kaars uit 


Brandend 

38. De wiek komt geleidelijk aan naar boven als je de kaars laat branden 

39. De vlam is warm 

40. De kaars wordt geleidelijk aan vloeibaar 

41. De vlam is bovenaan geel 

42. De vlam is in het midden bminachtig 

43. De vlam is onderaan blauw 

44. De rook stinkt 

45. Er loopt vloeibaar kaarsvet van de kaars af 

46. Bij het aansteken ontstaat er rook 

47. De kaars wordt geleidelijk aan warm 

48. De vlam beweegt als je lichtjes blaast 

49. De kaars gaat uit als je hard blaast 

50. De kaars blijft smaller dan dat ze lang is 

51. Na enkele minuten is de kaars kleiner 

52. De wiek is korter geworden na enkele minuten 

53. De wiek wordt van boven zwart 

54. Van onder blijft de wiek wit 

55. De kaars heeft 2 kleuren: een licht gedeelte bovenaan en donkerder onderaan 

56. De vlam bestaat uit 2 delen 

57. Het kaarsvet hoopt zich onderaan op 

58. Het kaarsvet loopt naar beneden 

59. De vlam is droog 

60. Het vloeibare kaarsvet wordt onderaan terug hard 

61. Het bovenste deel van de wiek is een rood puntje 

62. De wiek wordt warm 

63. Als je je vingers tegen de vlam houd gaat ze uit 

64. De vlam is kegelvormig 

65. Er ontsnapt gas 

66 . Het gas is doorzichtig 

67. Het gas is zwartachtig 

68 . Het gas is warm 

69. Als je boven de vlam kijkt zie je trillingen 

70. De vlam maakt geen hoorbaar geluid 

71. De vlam geeft licht 

72. De vlam beweegt de hele tijd 

73. De vlam is na enkele minuten groter 

74. De wiek wordt kleiner en kleiner 

75. De wiek is breekbaar als de kaars gebrand heeft 

76. De kaars verdwijnt geleidelijk aan 

77. De vlam bevind zich bovenaan de kaars 

78. De wiek zit midden in de kaars 

79. De kaars holt bovenaan een beetje uit 

80. De kaars blijft rechtstaan 
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81. De vlam steekt recht omhoog 

82. De kaars voelt geribbeld aan 

83. De temperatuur stijgt 

84. De diameter van de kaars blijft even groot 

85. De lengte van de kaars wordt steeds kleiner 

86 . Het kaarsvet is ook rood 

87. De kaars blijft tijdens het branden ook rood 

88 . Als de vlam hard beweegt zie je zwarte rook 

89. De kaars brand lang 

90. De vlam veranderd regelmatig van grootte. 

91. De sticker wordt niet vloeibaar 

92. De rook is niet rood 

93. De vloeistof voelt warm aan 

94. Het terug hard geworden kaarsvet is ook rood 

95. De vloeistof kan bewegen 

96. Het vloeibare kaarsvet loopt naar onderen 

97. Het kaarsvet blijft grotendeels bijeen 

98. De vlam eindigt bovenaan in een punt 

99. De wiek is bovenaan smaller dan onderaan 

100. De vlam is kegelvormig 

101. De vlam brand tot er geen kaars meer is 

102. De vlam is doorzichtig 

103. De vlam is in het midden helderder dan boven en onderaan 

104. De vlam is bovenaan warm, onderaan minder warm en in het midden het 
warmste 

105. De kaars zelf is niet kneedbaar 

106. De vlam is onderaan breder dan bovenaan 

107. Het vaste kaarsvet wordt vloeibaar, het volume van het vloeibare kaarsvet 
neemt toe 

108. De vlam is niet kneedbaar. 

109. De vlam brand harder als je je adem inhoud. 

110. Het kaasvet kleeft aan je vingers als je er aankomt 

111. Het gas verspreid zich over de hele kamer 

1 12. Het kaarsvet is di kk er dan bv water 




